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• Sumatoria de componentes y elementos 

• Panel fotovoltaico + BOS (balance of system) 

• BOS = Controlador de carga, baterías, inversor de corriente, 
protecciones eléctricas. 

• Sistemas aislados o con conexión a red eléctrica. 


1,. Solar panels 
E Charge controller 

3. Battery bank 

4. Interactive inverter 

5. Main switch box 
®, Consumer loads 
f. Power meter 

8. Utility Service 
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• Espaciales 

• Telecomunicaciones 

• Iluminación pública 

• Bombeo de agua 

• Cargadores de baterías 

• Autos, aviones 
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Vanguard I, primer satélite que utilizó celdas solares 
cristalinas de silicio en 1958 (eficiencia aproximada 
del 6%) 


Satélite SAC-D/Aquarius puesto en órbita en Junio de 2011. Los paneles solares 
fueron construidos en el Departamento Energía Solar de la CNEA 
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Pegado de celdas triple juntura sobre uno de los paneles solares del SAC-D 

(1240 W cada uno) 
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Rover Opportunity operando en suelo marciano desde 2004, 
celdas triple juntura eficiencia aproximada de 27%. 
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Principie Diagram of a Grid-Connected Photovoltaic Plant. 


O PVgenarator 
Q Switchboards on DC skj© 

Q DC/AC static convGfterfrivert&r) 
O Switchboard on AC s*d© 

O Distributor network 


- DC conn©ct>on5 

_ AC connsctions 


Ventaja principal: toda la energía generada es inyectada a la red. 
Se obtienen los máximos rendimientos. 
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Planta off-shore en Japón de 70MWp 


Generación distribuida 
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Scfvke 


ftaskküitíül Grid Connected PV System 


Home ftjwfrr/ 
Appllances 




Componentes: paneles solares, inversor de tensión para inyección 

y elementos de protección. 
















































Generación distribuida 

Inversor FV para conexión a red características principales 
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Modo de operación: fuente de corriente AC 
controlada por la radiación solar. 

98% eficiencia típica. 

MPPT tracking 

Protección contra funcionamiento en isla 

Calidad de energía apta 
para la red de distribución 
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Interconexión a Red de Energía Solar Urbana Distribuida 


Instituciones públicas 


Empresas privadas 


CNEA- Dpto. Energía Solar 
UNSAM-Escuela de C&T 


UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

SAN MARTÍN 


Aldar S.A. 
Edenor S.A. 
Eurotec S.R.L. 
Q-MaxS.R.L 
Tyco S.A. 


MINCYT - FITS 2010 - Inergía Solar - Froy 008 
Interconexión de Sist. Fotovoltaieos a la Red iléetriea en Ambientes Urbanos 


Acuerdos de colaboración con « 30 instituciones y 51 instalaciones piloto 
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Generación distribuida 
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Ventaja principal: se necesita poca cantidad de material semiconductor. Celdas 
multijunturas desarrollan mayor eficiencia (46%, actual récord mundial) 
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